Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że dnia 14 maja 1990 roku zmarł 


MIECZYSŁAW 


ELI 


PŁK POZARNICTWA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ I DZIADZIU 


MSZA ŚWIĘTA ZALOBNA odprawiona zostanie w dniu 

17 maja 1990 r. o godzinie 12.30 w kaplicy na cmentarzu 

Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążeni w smutku i żałobie: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA I RODZINA. 


